Z KRONŻAJÓW 


SABINA LOTTIG 


zona emer. nadkonduktora kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 04, opatrzona św. Sakramentami, po krótkieh cierpieniach 
zmarła dnia 23 Czerwca 1898 roku. “SAU U STENI 


W smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół. 
Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w sobotę 
20 b. m. 0 godz. 5 popoł. z domu przy ul. Rakowickiej L. 1, wprost na cmentarz. 


Kraków, 1898. — Drukarnia Uniwersytecka. 


